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Fig. 1. 


Longitude 35™“, cutis 
decolor pellucida, cingulum 
opacum album, segmenta 
circiter 75. (Fig. 1, magni- 
tude naturalis). 

Lobi capitalis processus 
posticus dimidiam fere par- 
tem segment! buccalis aut 
primi occupans, cingulum ad instar zonae 
segmenta 13 — 16,17 = 4,5 complectens; 
spatium inter setas dorsuales (3-4) bis fere in 
spatio dorsiiali mediano (4-4) contentiim, 
spatio setas veiitrales (1-2) dividente dupio 
majus, spatio vero inter setas ventrales et 
dorsuales (2-3) aliquanto minus, intervallo 
ventrali mediano (1-1) subaequale (Fig. 2). 

Spermathecarum orificia duo inter 
segmenta VIII et IX, orifleia foeminea duo 
in segmento XIV, orificia masculina duo in 
segmento XVII setis penialibus obsessa,* haec 
omnia orificia in seriem setis inferis ventra- 
libus (1) communem disposita (Fig. 3). 

Nephridiopora ante setas inferas dor- 
suales (3) sed ad ventrem paulo inclinata, 
jam usque a quarto segmento’ conspicua. 
Pori dorsuales nulli. 

Spermathecae duo in segmento IX, testes quatuor in segmentis X 
et XI, vesiculae seminales quatuor in segmentis XI et XII, ovaria duo in 


Fig. 3. 




segmento XIII, receptacula ovorum duo in segmento XIV: haec omnes 
partes septis aiiticis allixce; tubse vasorum deferentium quatuor in X 
et XI segmento, oviductoriim duo in XIII septis posticis adhaerentes. 
Prostata videtur deese. 

Habitat Italiam, probabiliter Genuam. (Dr. Marius Peracca). Forsan 
est advena; aflinitas tainen cum Pontodrilis Massaliarn et Villafrancam 
iiicolentibus suaderet hanc speciera in indigenarum numero ducere. 
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